RZYBYLSKI 


emer. e. k. lekarz powiatowy i obywatel miasta Nowego Sącza, 


przeżywszy lat 55, po długiej a eiężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sa- 
kramentami, zasnął w Panu dnia 18. września 1897 roku. 


W nieutulonym żalu pozostała Żona i synowie zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów, Znajomych 
i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu przy ulicy Retoryka 1. 2, w poniedziałek 


dnia 20. b. m. o godzinie 3. popołudniu wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się we środę dnia 22. września o godzinie 9 rano w kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. K. Pękalskiego. : Druk W. L. Anczyca i Spółki Krakowie. 


